जिस्ट्री सं . गे . एल . - 33004/ 92 


REGD. NO. D . L.- 33004192 


, 


N 


" 


। 


पर 


. 


। 


H 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fadia 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - Nण्ड 3 - उप -माज (li ) 
PART II - Section 3....Sub- Section ( I) 

प्राधिकार में प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - 


-- - - 


- 


- 


स . 306 
No. 306 ] 


मई विल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1992/ ज्येष्ठ 1 , 1914 
NEW DELHI, FRIDAY ,MAY 22, 1992/JYAISTHA 1, 1914 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 
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विधुत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत गंदालय 

(विद्युत विभाग ) 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 18 मई , 1992 
का . आ . 352 ( E ) : - भारत के राजपन , असाधारण , भाग - 2 खण्ड - 3, उपखण्ड ( 2 ) में 31 जनवरी , 
1992 को प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत एवं अपारपरिवः ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (विद्युत विभाग ) की अधिसूचना 
संनया सा . का . 92 ( ई ) दिनांक 23 जनवरी , 1992 में 

( 1 ) पृष्ठ - 3 पर प्रथम पैरा की 5वीं लाइन में "कालमों, के स्थान पर " कालम ( 5 ) पढ़ें और 
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( 2 ) अनुसूची में पृष्ठ - 4 पर भाप विद्युत एवं एन एच पार एस अपशिष्ट मा रिकवरी बॉयलर/ संयंत्र 

H T T, 54 a Hom ( 2 ) fah ( 5 ) # " 5. 46 " FATH " 5 , 06" 


[ 91 . . 7 /1 – 6 / 91– 916 ft) 

ए . एच . जंग, सयुक्त सचिव 
MINISTRY OF POWER AND NON -CONVENTIONAL ENERGY 

SOURCES 
(Department of Power ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th May , 1992 
S .O . 352 ( E ) . - In the notification of the Government of India in the 
Ministry of Power and Non - conventional Energy Sources (Department of 
Power ) number S . O . 92 ( E ) , dated the 23rd January, 1992 published in the 
Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) dated the 
31st January , 1992 — 

(1) on page 3 , in opening paragraph , in line 5 , for " columns" read 

" column ( 5 ) " ; and 
(ü ) on page 4 , in the Schedule , against item C , sub - item (ii) relating 

to Staain - electric & NHRS Waste Heat Recovery Boilers Plants , in 
column (5 ) for " 5 .46 " read " 5 . 06 ” , 

F . 2A -691- IPC ] 
A ., H . JUNG , Jt. Secy . 
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